Cavaquinho- Apresentação 


e O Cavaquinho é um instrumento musical da família 
das Cordas Dedilhadas que tem sua origem em 
Portugal, na região de Braga. 


e No Brasil, trazido pelos navegantes portugueses, 
logo se tornou muito popular ocupando um lugar de 
destaque em vários gêneros musicais, tais como o 
Choro ou Chorinho, o Samba, a Congada, o Forró 


dentre outros. 


e O Cavaquinho, também chamado de Cavaco, possui 4 
cordas, e aqui no Brasil o afinamos de 3 maneiras: 


1- Ré, Sol, Si, Ré. (Afinação Tradicional) 


2- Ré, Sol, Si, Mi (Afinação Natural) 


3- Sol, Ré, Lá, Mi (Afinação Violino e Bandolim) 


